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Biocidas biodegradáveis: o que são e como se mede
Biocidas biodegradáveis são produtos usados contra pragas e microrganismos que se decompõem no ambiente depois de usados. Biodegradação é a quebra de uma substância por seres vivos, como bactérias do solo e da água, em substâncias mais simples. “Biodegradável” não é uma categoria oficial de produto: é uma propriedade, que se mede. O que é biocida e como se autoriza está em biocidas.
Como se mede a degradação
Para os pesticidas, um dos estudos pedidos no registro é o de biodegradabilidade rápida, das diretrizes da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O teste dura normalmente 28 dias. Para passar, a substância precisa chegar a 60% ou 70% de degradação, conforme o método, dentro de uma janela de 10 dias nesse período; quem só chega depois do 28º dia não é considerada rapidamente biodegradável (FAO, toolkit de registro de pesticidas). Passar no teste indica que a substância deve se degradar rápido no ambiente; não é a medição feita no campo.
Biopesticidas
A EPA, a agência ambiental dos Estados Unidos, chama de biopesticidas os produtos feitos de materiais naturais, como plantas, bactérias, animais e certos minerais. Os microbianos usam um microrganismo vivo, e os mais usados são variedades da bactéria Bacillus thuringiensis, o Bt (EPA).
Pela EPA, os biopesticidas costumam ser menos tóxicos que os pesticidas convencionais, em geral atingem só a praga e organismos próximos dela e muitas vezes se decompõem rápido, o que reduz a exposição. A agência também diz que quem usa precisa conhecer bem o controle de pragas e seguir o rótulo, e que eles funcionam melhor dentro do manejo integrado de pragas, que combina vários métodos de controle (EPA).
No Brasil
A Lei 15.070/2024 trata dos bioinsumos, produtos, processos ou tecnologias de origem vegetal, animal ou microbiana usados na produção e na proteção agropecuária. Pela lei, o registro é obrigatório para os bioinsumos produzidos ou importados para venda (Senado, Lei 15.070/2024).
Você sabia?
A EPA dá o óleo de canola e o bicarbonato de sódio como exemplos de materiais de que podem ser feitos biopesticidas (EPA). Ressalva: mesmo assim, um produto vendido como pesticida segue as regras de registro e as instruções do rótulo.
Termos vizinhos

	Biocidas (link).



	Bioinsumos agrícolas (link).



	Agrotóxicos (link).



	Patógenos (link).



Resumo: principais perguntas e respostas
O que são biocidas biodegradáveis? São produtos contra pragas e microrganismos que se decompõem no ambiente depois de usados.
 
 Como se sabe se um produto é biodegradável? Por testes, como o de biodegradabilidade rápida da OCDE, de 28 dias, com nota mínima numa janela de 10 dias.
 
 Biopesticida é mais seguro? Pela EPA, costuma ser menos tóxico e se decompor rápido, mas pede conhecimento de manejo e atenção ao rótulo.
 
 Precisa de registro no Brasil? Sim. A Lei 15.070/2024 exige registro dos bioinsumos feitos ou importados para venda.
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